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LEKKOATLETYKA 


REGULAMIN 
Mistrzostw województwa w Biegu Naprzełaj na 1955 rok. 
Miejsce i termin 


Mistrzostwa województwa w biegu naprzełaj odbędą 
się w dniu 3 kwietnia 1955 r. o godz. ł0-tej w Radymnie 


Uczestnictwo 


Udział biorą reprezentacje rad okręgowych zrzeszeń 
sportowych. Prawo startu mają zawodnicy klasy III po- 
siadający ważną na 1955 r. klasę sportową wraz z aktu- 
alną książeczką zdrowia. Rady Okręgowe ZS mogą zgło- 
sić do biegu dowolną ilość zawodników (czek) odpowia- 
dających w/w warunkcm. 


Program 


Program mistrzostw województwa w biegu naprzełaj 
obejmuje konkurencje: 


dla seniorów — 3.000 m 
dla juniorów — 1.500 m 
dla seniorek — 600 m 
dla juniorek — 600 m 


Sposób przeprowadzenia — ocena wyników 


Biegi przeprowadza się w grupach w/g dystansów bez 
względu na ilość startujących. 


W biegu naprzełaj o mistrzostwo województwa prze- 
prowadza sie punktację zrzeszeniami, licząc za pierwsze 
miejsce iyle punktów, ilu zawodników ukończyło bieg na 


każdym dystansie. 

Suma punktów ze wszystkich. dystansów i we wszyst- 
kich kategoriach decyduje o kolejności miejsc zajętych 
przez Zrzeszenia. 


Mistrzostwa powiatów 


Na uroczyste otwarcie sezonu letniego w dniu 27 mar- 
ca 1955 r. należy przeprowadzić biegi naprzełaj o mis- 
trzostwo powiatów na dystansach: 


2.000 m — dla seniorów 
1.000 m — dla juniorów 
500 m — dla seniorek 
500 m — dła juniorek. 


Sprawozdanie l 

Sprawozdanie z mistrzestw powiatów należy przysłać 
do SLA WKKF do dnia 31 III 1955 r. 

Zgłoszenia zawodników (czek) 


Zgłoszenia zawodników (czek) do mistrzostw woje- 
wództwa w biegu naprzełaj przysyłają rady okręgowe 
zrzeszeń sportowych do SLA WKKF w terminie do dnia 
31 marca 1955 r. 


Zasady finansowania 
a) WKKF pokrywa koszty organizacyjne mistrzostw, 
b) Zrzeszenia wzgl. koła sportowe pokrywają koszty 
przejazdów i wyżywienia zawodników. 
Inspektor Sekcji 
Jamrazek Zofia 


Przewodniczący Sekcji LA 
Krzanowski Henryk 
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GIMNASTYKA 


REGULAMIN 
zawodów klasyfikacyjnych w gimnastyce 
Cel i zadania 
a. popularyzacja gimnastyki wśród młodzieży 
b. podsumowanie pracy wyszkoleniowo-sportowej 
c. zdobycie jak największej ilości klas sportowych 


d. wyłonienie jak najlepszych zawodników na zawody 
szczebla wyższego 


Termin i miejsce 

Zawody klasyfikacyjne odbędą się w dniach 2 -— 3 IV 
1955 rok w Stalowej Woli. 

Program zawodów 


W zawodach klasyfikacyjnych mogą wziąć udział 
wszyscy zawodnicy ubiegający się o klasy sportowe, ćwi- 
czący układy ćwiczeń gimnastyki sportowej kł I. TESH 
i młodzieżowej obowiązujące na rok 1955. 


Uczestnictwo 


Uczestniczą zawodnicy SKS=ów i LZS-ów i zrzeszeń 
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sportowych w dowolnej ilości, zgłoszeni do Sekcji Gim- 
nastyki WKKF na kartack zgłoszeń wzór JKS-6. 

Przed zawodami zostanie przeprowadzona weryfikacja 
zawodników. Kierownicy drużyn przedstawią do weryfi- 
kacji karty zdrowia z axtualnym badaniem lekarskim, 
legitymacje SPO i BSPO. 


Zawodnicy nie zgłoszeni do Sekcji Gimnastyki WKKFE 
nie będą dopuszczeni do zawodów. 


Kierownictwo zawodów 
Organizatorem zawodów jest Sekcja Gimnastyki WKKFE. 


Ocena wyników 


Zwycięzcą zostaje zawodnik, który uzyska największą 
ilość punktów w wieloboju w danej klasie spertowej. 
W celu umasowienia gimnastyki wprowadza się zwycię- 
stwo drużynowe. Do punktacji drużynowej zalicza się 
ilość punktów uzyskanych przez wszystkich zawodników 
danego koła sportowego. Za uzyskanie każdej klasy spor- 


towej drużyna otrzymuje 5 pkt. Za udział każdego star- 


SZERMI 


KOMUNIKAT 
Sprawy Komisji Klasyfikacyjnej 


Komisja Klasyfikacyjna przy Sekcji Szermierki WKKE 
w Rzeszowie po skontrolowaniu wyników na jesiennych 
indywidualnych mistrzostwach klasyfikacyjnych szermier 
ki w Mielcu w dn. 7 listopada 1954 nadała następujące 
klasy sportowe: 

Za 6 zwycięstw w jednej broni nad zawodnikiem III kl 
przyznano II kl następującym zawodnikom w broniach 
a mianowicie: 

Floret 
ŹŻółkiewicz Tadeusz Sparta 
Lewicki Bolesław Sparta 
Gonet Kazimierz Włókniarz 
Poprawa Jan Włókniarz 
Szabla 


Pieronik Romuald Stal 
Korczyński Stanisław Włókniarz 

Za 3 zwycięstwa w jednej broni nad zawodnikiem III kl 
nadaje się III kl zawodnikom w następujących broniach: 


tującego zawodnika drużyna otrzymuje 2 punkty. 


Nagrody 

Trzech pierwszych zawodników w każdej klasie spor- 
towej otrzymuje dyplomy. 

Trzy drużyny żeńskie i męskie zdobywające największa 
ilość punktów otrzymują dyplomy. 


Zgłoszenia 


Zgłoszenia zawodników przesyłają koła sportowe, 
SRS-y, LZS-y do Sekcji Gimnastyki WKKFE do dnia 
18 111 1955 r. 


Finansowanie zawodów 


WKKF pokrywa koszty organizacyjne zawodów. Koszty 
przejazdu, wyżywienia i zakwaterowania zawodników po 
krywają koła sportowe. 


Inspektor Sekcji Przewodniczący Sekcji 


Żelazko Janina Cieszyński Kazimierz 


ERKA 


Floret 
Pieronik Romuald Stal 
Kuśnierz Józef Zryw 
Jaronik Janina Włókniarz 


Szabla 
Tarnawski Antoni Włókniarz 
Za 2 zwyciestwa w jednej broni nad zawodnikiem IIT 
kl ustała się kl mł. następujacym zawodnikom: 


Floret 


Fronczyk Alicja Zryw 

Bober Władysław 

Kozioł Stanisław Włókniarz 
Sobatowski Zygmunt Włókniarz 
Strzała Jan Włókniarz 
Korczyński Stanisław Włókniarz 


Szabia 


Strzała Jan Włókniarz 
Guzik Ryszard Włókniarz 
Cisowski Bolesław Włókniarz 
Brzana Marek Włókniarz 

St. Insp. Sekcji Przewodniczący Sekcji 


Szpilman Tadeusz Dyżewski Stanisław 


SZACHY 


KOMUNIKAT 
: Sekcji Szachów 
Weryfikacja spotkań edbytych dnia 6. II 1954 r. 
Grupa il 


Sparta Jarosław -- Start Przemyśl — 2:0 (8,5:1,5) dla 


Sparty Jarosław.. ; 
Sparta Przemyśl — LZS Żurawica II — 2:0 (7:3) dla 
Sparty Przemyśl 
Na 9 szachownicy walkower dla Sparty z uwagi na 
wstawienie zawodnika nieuprawnionego do gry. 
Kolejarz Jarosław — Start Jarosław — 0:2 (2,5:7,5) dla 
Start Jarosław. 
Grupa HI 
Kolejarz Rzeszów — Stal Rzeszów II — 2:0 (6:4) dla 
Kolejarza Rzeszów. 
Weryfikacja spotkań z dnia 13 II 1955 r. 
Grupa H 


Start Przemyśl — Sparta Przemyśl — 0:2 (2.5:7, 
Sparty Przemyśl 


DI 
=] 
Di 

= 
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Kolejarz Jarosław — Sparta Jarosław — 2:0 (6:4) dla 
Kolejarza Jarosław 

LZS Żurawica II — Start Jarosław — 0:2 (4:6) dla 
Start Jarosław 


Grupa III 


Start Rzeszów — Kolejarz Rzeszów — 0:2 (2:8) dla Ko- 
lejarza Rzeszów 

Stal Rzeszów II — Stal Dębica — 2:0 (5:4) dlv Stal 
Rzeszów II. 


Weryfikacja spotkań z dnia 30 I 1955 r. 
Grupa I 


Włóknierz Rakszawa — Stal Stalowa Woła — 0:2 (6:4) 
dla Stal Stalowa Wola 

Stal Łańcut — Stal Gorzyce — 2:0 (6:4) dla Stali Łań- 
cut walkower, ze względu na niewłaściwe ustawienie za- 
wodników Debowskiego i Bartnika. 


Inspektor Sekcji Przewodniczący Sekcji 


Bokłak Ignacy Wasyłyn Włodzimierz 
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PIŁKA SIATKOWA 


ROMUNIEKREAT 
Sprawy Komisji Sportowej 


Weryfikacja mistrzostw klasy A w piłce siatkowej ko- 
kiet: 


9 I 1955 r. 


Sparta Przeworsk — Kolejarz Przemyśl 3:0 (15:1, 15:4, 
15:3) i 1 pkt. dla Sparty. 

Stal Mielec — Sparta Przeworsk 1:3 (7:15, 12:15, 15:11, 
12:15) i 1 pkt. dla Sparty. 

Stał Mielec — Kolejarz Przemyśl 3:0 (15:2, 15:13, 15:6) 
i 1 pkt. dla Stali. 

Stal Stalowa Wola — Kolejarz Rzeszów 3:0 (15:13, 15:11, 
15:6) i 1 pkt, dla Stali 


16 I 1955 r. 


Stal Mielec — Kolejarz Rzeszów 3:0 (15:3, 15:6, 15:13) 
1) pkt. dla Stali. 


Sta] Mielec —Stal Stalowa Wola 3.0 (15:4, 15:3, 15:6) 
ij | pkt. dla Stali Mielec. 


Sparta Przęworsk — Kolejarz Rzeszów 3:0 (15:8, 15:10, 
15:2) i 1 pkt. dla Sparty. 


6 H 1955 r, 


Kolejarz Przemyśl — Stal Stalowa Wola 0:0 V.0. obu- 
stronny i po 0 pkt. za niestawienie się obu zespołów. 


Kolejarz Rzeszów — Kolejarz Frzemyśl 3:0 V.0. (15:0, 
15:0, 15:0) i 1 pkt. dla Kolejarza Rzeszów za niestawienie 
się Kolejarza Przemyśl. 


Sparta Przeworsk — Stal Stalowa Wola 3:0 V.0. (15:0, 
15:0, 15:0) i 1 pkt. dla Sparty za niestawienie się Stali 
Stalowa Wola. 


Tabela rozgrywek o puchar GKKF w klasie A kobiet 
w piłce siatkowej: 

I miejsce — Sparta Przeworsk pkt. 4 sios. setów 12 
II miejsce — Stal Mielec pkt. 8 stos. setów 10 
III miejsce — Stal St. Wola pkt. 1 stos. setów 3: 
IV miejsce — Kolejarz Rzeszów pkt. 1 stos. setów 3 
V miejsce — Kolejarz Przemyśl pkt. 0 stos. setów 0:9 


Prawo udziału w rozgrywkach półfinałowych o wejście 
do klasy wydzielonej zdobyła drużyna KS Sparta Prze- 
worsk, 


Inspektor Sekcji 
Gałuszka Zofia 


Przewodniczący Sekcji 


Nigr. Dynowski Roman 


TENIS STOŁOWY 


REGULAMIN 


Indywidualnych mistrzostw juniorów i juniorek w te- 
nisie stołowym na rok 1955 


Organizator 


Organizację indywidualnych mistrzostw juniorów (rek) 
powierza się kolu sportowemu „Włókniarz* w Krośnie. 


Termin i miejsce 


Indywidualne mistrz. juniorów (rek) odbędą się w 
dniach od 1 — 8 IV 1955 r. w Krośnie. 


Uczestnictwo 


W indywidualnych mist;zostwach juniorów (rek) biorą 
udział zawodnicy wg. niżej podanego rozdzielnika: 


mistrz w-ce mistrz w-ce zaw. kl razem 
mistrz mistrz 


junio- junio- junio- junio- I-szej 
rów rów rek rek 


PKKF Brzozów 

„ Dębica 

„ Gorlice 

» Jarosław 

„ Jasło 

» Krosno 

» Kolbuszowa 

» Lesko 

» Lubaczów 

„ Łańcut 

„ Mielec 

» Nisko 
MKKF Przemysl 
PKKF Przeworsk 

» Rzeszów 

» Radymno 

„ Strzyżów 

» Tarnobrzeg 

» Ustrzyki 
MKKF Rzeszów 

„ Stalowa Wola 
PKKF Sanok 

„ Przemyśl 


ENEA E a a e a aa 
ESEE aa 


E Se. 
me j i pi i e j p i i e e e e i e e a a e a 


DR MU POTWNYZNE A MOTIS NMŻNMOTLU WDP 


Wszystkie P/M/KRF-y przy zgłoszeniach nadeślą tabe- 
le swych rozgrywek mistrzowskich. Zgłoszonych uczestni- 
ków nie obowiązują klasy sportowe. Zgłoszenia należy 
nadesłać na adres STS WKKF Rzeszów do dnia 26 ITI. 
1955 r. Zawodnicy winni posiadać z sobą metrykę urodze- 
nia, zaświadczenie badania lekarskiego, oraz legit. BSPO. 


System rozgry'wek 


Rozgrywki odbędą się w grupach systemem każdy z każ 
dym (trzysetowym) 


Sprawy finansowe 


Koszty przejazdu, wyzywienia oraz zakwaterowania 
zawodników pokrywa WKKF Rzeszów. 


Nagrody 


żawodnicy zajmujący pierwsze miejsca otrzymują ty- 
tuły mistrza i mistrzyni województwa w tenisie stołowym 
na rok 1955 w klasie juniorów oraz dyplomy. 
Zawodnicy zajmujący od 2-go do 4-go miejsca dyplomy. 


Przepisy końcowe 


W indywid. nustrz. juniorów (rek) obowiązują przepi- 
sy gry TS GKKF. Wszelkie ewentualne spory związane 
z przebiegiem mistrzostw rozstrzyga sędzia główny. 


TERMINARZ 
rozgrywek ligi wojewódzkiej mężczyzn 
I runda ` 
17 IV 


Stal Stalowa Wola 
Budowlani Przemyśl 
Górnik Krosno 

Budowlani Rzeszów 
Kolejarz Rozwadów 


24 IV 


Sparta Rzeszów 
Rolejarz Przemyśl 
Stal Rzeszów 

Stal Mielec 
Włókniarz Krosno 


Włókniarz Krosno 
Stal Mielec 

Stal Rzeszów 
Kolejarz Przemyśl 
Sparta Rzeszów 


Stal Stalowa Wola 
Kolejarz Rozwadów 
Budowlani Rzeszów 
Górnik Krosno 
Budowlani Przemyśl 


Str. 92 


BIULETYN 


SPORTOWY WOJBWÓDZKIEGO KOMITETU KULTURY FIZYCZNEJ W RZESZOWIE 


.— 


3 vV 


Stal Stalowa Wola 
Górnik Krosno 
Budowlani Rzeszów 
Kolejarz Rozwadów 
Sparta Rzeszów 


15 V 


Kolejarz Przemyśl 
Stal Rzeszów 

Stal Mielec 
Włókniarz Krosno 
Budowlani Przemyśl 


22 V 


Stal Stalowa Wola 
Budowlani Rzeszów 
Kolejarz Rozwadów 
Sparta Rzeszów 
Kolejarz Przemyśl 


5 VI 


Stal Rzeszów 

Stal Mielec 
Włókniarz Krosno 
Budowlani Przemyśl 
Górnik Krosno 


32 VI 


Stal Stalowa Wola 
Kolejarz Rozwadów 
Sparta Rzeszów 
Koleiarz Przemyśl 
Stal Rzeszów 


19 VI 


Stal Mielec 
Włókniarz Krosno 
Budowlani Przemyśl 
Górnik Krosno 
Budowlani Rzeszów 


26 VI 


Stal Stalowa Wola 
Sparta Rzeszów 
Kolejarz Przemyśl 
Stal Rzeszów 

Stal Mielec 


Budowlani Przemyśl 
Włókniarz Krosno 
Stal Mielec 

Stal Rzeszów 
Kolejarz Przemyśl 


Stal Stalowa Woła 
Sparta Rzeszów 
Kolejarz Rozwadów 
Budowlani Rzeszów 
Górnik Krosno 


Górnik Krosno 
Budowlani Przemyśl 
Włókniarz Krosno 
Stal Mielec 

Stal Rzeszów 


Stal Stalowa Wola 
Kolejarz Przemyśl 
Sparta Rzeszów 
Kolejarz Rozwadów 
Budowlani Rzeszów 


Budowlani Rzeszów 
Górnik Krosno 
Budowlani Przemyśl 
Włókniarz Krosno 
Stal Mielec 


Stal Stalowa Wola 
Stal Rzeszów 
Kolejarz Przemyśl 
Sparta Rzeszów 
Kolejarz Rozwadów 


Kolejarz Rozwadów 
Budowlani Rzeszów 
Górnik Krosno 
Budowlani Przemyśl 
Włókniarz Krosno 


Sparta Tarnobrzeg 
Kolejarz Jarosław 


24. IV. 


Sparta MHD Przemyśl 
Górnik Jasło 

Sparta Łańcut 
Kolejarz Rzeszów 
Unia Rzeszów 


+ V. D 


Start Strzyżów 
Stał Sanok 

Sparta Tarnobrzeg 
Kolejarz Jarosław 
Górnik Sanok 


45. V 


Sparta MHD Przemyśl 
Sparta Łańcut 
Kolejarz Rzeszów 
Unia Rzeszów 

Start Strzyżów 


22. V. 


Stal $anok 

Sparta Tarnobrzeg 
Kolejarz Jarosław 
Górnik Sanok 
Górnik Jaslo 


. VL 


Sparta MHD Przemyśl 
Kolejarz Rzeszów 
Unia Rzeszów 

Start Strzyżów 

Stal Sanok 


12. VI. 


Sparta Tarnobrzeg 
Kolejarz Jarosław 
Górnik Sanok 
Górnik Jasło 
Sparta Łańcut 


19. VI. 


Sparta MHD Przemyśl 
Unia Rzeszów 
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Górnik Jasło 
Górnik Sanok 


Górnik Sanok 
Kolejarz Jarosław 
Sparta Tarnobrzeg 
Stal Sanok 

Start Strzyżów 


Sparta MHD Przemyśl 
Unia Rzeszów 
Kolejarz Rzeszów 
Sparta Łańcut 
Górnik Jasło 


Górnik Jasło 
Górnik Sanok 
Kolejarz Jarosław 
Sparta Tarnobrzeg 
Stal Sanok 


Sparta MHD Przemyśl 
Start Słqrzyżów 

Unia Rzeszów 

Kolejarz Rzeszów 
Sparta Łańcut 


Sparta Łańcut 
Górnik Jasło 
Górnik Sanok 
Kolejarz Jarosław 
Sparta Tarnobrzeg 


Sparta MHD Przemyśl 
Stal Sanok 

Start Strzyżów 

Unia Rzeszów 
Kolejarz Rzeszów 


Kolejarz Rzeszów 
Sparta Łańcut 


Zaleca się rozgrywanie spotkań niedzielnych w godzi- 


nach przedpołudniowych nie wcześniej 


godz. 10-tej. 


TERMINARZ 


17. IV 


Unia Rzeszów 
Start Strzyżów 
Stal Sanok 


KOMUNIKAT 


rozgrywek RI „A“ 


I runda 


jednak jak o 


Górnik Jasło 
Górnik Sanok 
Kolejarz Jarosław 


Start Strzyżów — 
Stal Sanok — 
Spójnia Tarnobrzeg — 


26. VI. 


— Sparta MHD Przem. 
— Kolejarz Rzeszów 
— Sparta Łańcut 


Sprawy Komisji Sportowej 


Sparta MHD Przemyśl 
Sparta Tarnobrzeg 
Stal Sanok 

Start Strzyżów 

Unia Rzeszów 


Kolejarz Jarosław = 
Górnik Sanok — 
Górnik Jasło — 
Sparta Łańcut — 
Kolejarz Rzeszów — 


Inspektor Sekcji Przewodniczący Sekcji 


Czeremszyńska Zofia Rakoczy Marian 


SPORT MO 


W roku 1955 sport motorowy opierać się będzie w dail- 


szym ciągu na 
sportu motorowego, 


dotychczasowej 
w myśl 


strukturze 


której sekcje 


organizacji 
motorowe 


podporządkowanie są administracyjnie i finansowo bran- 
żowym pionom zrzeszeń sportowych a stronę sportową 
i klasyfikacyjną sprawuje Polski Związek Motorowy. 


TOROWY 


Książeczki klasyfikacyjne zawodników. 


Komisja Sportowa PAM przypomina o obowiązku 
prolongaty wszystkich książeczek klasyfikacyjnych za- 
wodników. Zgodnie z pismem Zarządu Głównego W-wa. 
nie przedłożone książeczki do prolongaty do dnia 20 mar- 
ca 1955 r. zostaną unieważnione i wszyscy zawodnicy 
będa musieli ukończyć pierwszy krok by powtórnie zdo- 
być licencje sportowe. 
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Regulamin mistrzostw Okregu PZM na rok 1955. 


Do zawodów eliminacyjnych zaliczonych do mistrzostw 
Okręgu PZM w 1955 r. wchodzą 3 eliminacje raidów pa- 
trolowych, 3 eliminacje raidowe (uniwersalne), 2 moto- 
crossy i 4 eliminacje wyścigów drogowych (uliczne), 

Nadanie tytułów indywidualnych i druży ych 
mistrzów i wice-mistrzów odbywa się na specjalnym ze- 
braniu Komisji Sportowej po zamknięciu letniego sezonu 
a zatwierdzone przez Zarząd Okręgu PZM-ot. 
Symbolem mistrzostwa jest szarfa biało-czerwona z nie- 
bieskim podszyciem ze znakiem PZM i odpowiednim 
napisem. 


Eliminacje do mistrzostw zostały zatwierdzone przez 
Komisję Sportową w kalendarzu sportowym okręgu na 
rok 1955. Regulaminy i trasy eliminacji muszą być za- 
twierdzone przez Komisję Sportową co najmniej na 4 
(tygodnie przed terminem imprezy. 


Ubiegać się o tytuł mistrza lub wice-mistrza okręgu 
w poszczególnych klasach lub konkurencjach ma prawo 
każdy zawodnik i zawodniczka zrzeszeni w sekcjach mo- 
torowych lub klubach okregu posiadający ważną na rok 
1955 książeczkę klasyfikacyjną sporlowca III klasy lub 
wyższej. 


Aby być klasytikowanym zawodnik lub zawodniczka 
jest obowiązany posiadać punkty z 3 eliminacji różnych 
a zawodniczka z 2 eliminacji W wypadku równej ilości 
punktów o zajęciu lepszege miejsca decyduje ilość lep- 
szych miejsc w zawodach, dalej ilość zdobytych złotych 
medali, następnie srebrnych. W wypadku równej ilości 
punktów, medali i miejsc brzyznaje się miejsce ex aequo. 

Klasyfikowani będą jedyrie zawodnicy zrzeszeni w sek- 
cjach motorowych i zarejstrowanych na terenie okręgu 
PZM Rzeszów. zawodnicy innych okręgów zdobywają 
punkty do podwyższenia klasy sportowej (II). Klasyfika- 
cja drużynowa przeprowadzona zostanie przez zsumowa- 
nie wszystkich punktów zdobytych przez wszystkich za- 
wodników danej sekcji we wszystkich eliminacjach. 

Tytuły mistrzowskie i wice-mistrzowskie zostaną 
przyznane w danej klasie w wypadku klasyfikacji co 
najmniej 6-ciu zawodników lub 5 zawodniczek. Punkta- 
cja zawodników w zawodach odbywać się będzie w/g 
ramowego regulaminu PZM (8-6-4-3-2-1). 

Interpretacja regulaminów mistrzostw okręgu oraz 
wydawanie decyzji w sprawach eliminacji mistrzostw 
należy wyłącznie do Komisji Sportowej. 


Regulamin ogólny sportu motorowego, 

W związku ze zbliżającym się letnim sezonem motoro- 
wym przypominamy kilka zasadniczych punktów regula- 
minu sportu motorowego PZM: 


pkt. 13. Zezwolenia na przeprowadzenie jakichkolwiek 
zawodów udziela jedynie PZM. 


pkt. 14. Władzami zawodów są Komisja sędziowska 
z jej przewodniczącym sędzią głównym oraz kierownic- 
two zawodów si:ładające się z kierownika zawodów, jego 
zastępcy i sekretarza. Prawo decyzji przysługuje jedynie 
sędziemu głównemu, któremu podprządkowane jest kie- 
rownictwo zawodów. 


pkt. 35, Zawieszenie zawodnika lub zespołu równa się 
zakazowi branie udziału w zawodach na czas nieokreślo- 
ny lub określony. 


pkt. 36. Dyskwalifikacja równa się dożywotnej utracie 
prawa startu w zawodach motorowych przez zawodnika 
lub zespół. 


pkt, 42. Żadna z osób urzędowych zawodów nie może 
brać udziału jako zawodnik w danych zawodach. 


pkt. 53. Każdy zawodni:: zgłoszony do zawodów, który 
bez ważnego usprawiedliwienia nie stawi się na start 
może być zawieszony przez PZM. 


pkt. 62. Przeprowadzenie, organizacja lub branie udzia 
łu w zawodach niezgodnych z regulaminem sport. PZM 
jest zabronione. W stosunku do wszystkich osób biorących 


w nich udział w jakiejkolwiek formie, wyciąga się kon- 
sekwencje regulaminowe. 


pkt. 63. Wszejkie zawody motorowe zatwierdza PZM. 
Badanie lekarskie zawadników. 


Przypominamy, że każdego zawodnika obowiązuje 
okresowe badanie lekarskie w Poradni Sportowo-lekar- 
skiej, Dla zawodników Ii klasy ważne jest wyłącznie 
badanie w Wojewódzkiej Poradni. 


Zdobywanie Ii klasy sportowca. 


Główna Komisja Sporiowa postanowiła, że do zdoby- 
cia II klasy raidowej potrzebne jest 18 punktów zdoby- 
tych w raidach uniwersalaych oraz 1 złoty lub dwa 
srebrne medale. Dla zachowania II klasy zawodnik musi 
zdobyć 2 punkty jedynie w imprezach zaliczenych do 
mistrzostw okręgu. ' 


Załatwianie spraw. 


Zarząd Główny PZM podaje do wiadomości i stosowa- 
nia, że wszelkie sprawy tak osób indywidualnych jak 
i sekcji dotyczące zagadnień sportowych (klasyfikacja, 
regulaminy, przydziały itp.) będą prowadzone wyłącznie 
poprzez okręgi PZM-ot do których należy zwracać się 
bezpośrednio Zarząd Główny PZM nie będzie » pci 
Żadnych spraw z osobami prywatnymi i sekcjami mo- 
torowyrai kezpośrednio. 


Zdobywanie norm SPO. . 


Komisja Sportowa PZM-ot, przypomina o zdobywaniu 
norm SPO. Komisje sędziowskie będą sprawdzały przed 
wszystkimi zawodami czy zgłoszeni zawodnicy do da- 
nej imprezy posiadają legitymacje zdobytych norm SPO. 


Motorowy Puchar Polski. 


Kalendarz sportowy na r. 1955 wprowadza po raz 
pierwszy imprezę „Motorowy Puchar Polski* przeprowa- 
dzany terytorialnie w 3-ch rzutach, z finałem rozgrywa- 
nym centralnie w Warszawie. Będzie to impreza wybit- 
nie masowa, mająca na celu ujęcie w klasyfikację spor- 
tową jak najliczniejszych rzesz młodzieży i sympatyków 
sportu motorowego. W naszym okręgu I rzut odbędzie 
się w dniu 24 kwietnia br. (zgodnie z kalendarzem) 
w siedzibie każdej sekcji ma szczeblu powiatowym. Im- 
preza ta oparta ma być na regulaminie pierwszego kroku 
motocyklowego. Il rzut na szczeblu okręgu odbędzie się 
22 maja br. w Przemyślu i oparty będzie na regulaminie 
raidu uniwersalaego. 

Impreza przemyska będzie równocześnie I eliminacją do 
mistrzostw okręgu na rok 1955. 


Sprawy żużlowe. 


Uchwałą Głównej Komisji Sport. z dnia 16 lutego 
1955 wprowadza się do rozgrywek (DMP) dwie ligi żuż- 
lowe. I liga składa się z 6 drużyn najlepszych, które 
uzyskały najlepsze wyniki w zeszłorocznych rozgrywkach 
o.drużynowe mistrzostwo Polski. II liga powstaje z pozo- 
stałych 4 drużyn zeszłorocznej ligi i nowo zgłoszonych i 
zarejestrowanych. Rzeszowska Stal uzyskała zatwierdze= 
nie żużlowej sekcji i w tym roku rozgrywać będzie mi- 
strzostwa II ligi. 


Imprezy sportowe w m-cu marcu 1955. 


W dniu 27 III odbędzie się raid patrolowy do Jabło- 
nki. Regulaminy zostały Sekcjom Motor. rozesłane. Za- 
lecamy terminowe zgłoszenia. 


Użytkowanie społecznego sprzetu- motorowego w sek- 
cjach. ; 

W związku z przydziałem motocykli dla sekcji do ce- 
lów sportowych, Komisja Sportowa PZM. przypomina 
że użytkowanie jego winno odbywać się zgodnie z regu- 
laminem użytkowania sprzętu motorowego Nr 10, który 
został sekcjom przesłany ubiegłego roku. Dla przypomnie- 
nia podajemy niektóre punkty w/w regulaminu. 


pkt. 2 Każdy pojzad mechaniczny służący do uprawia- 
nia sportu musi posiadać własną ewidencję jak: 
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a) książkę inwentarza (książka pojazdu mechanicznego) 

b) dowód rejestracyjny dia pojazdów poruszających się 
po drogach publicznycn 

c) książkę wyposażenia i eksploatacji. 


Pkt. 3, Sprzet 1notorowy stanowiący własność społeczną 
może być użytkowany tylko przez członków zawodni- 
ków sekcji zrzeszeń lut koi sportowych. 


Pkt. 11 Umowa o przydzieleniu pojazdu do dyspozy- 
cji zawodnikowi jest aktem podpisywanym dobrowolnie 
przez odbierającego i przez komisję przydzielającą. 


Pki. 41. Uzytkownix obowiązany jest prowadzić oso- 
biście książkę eksploatacji pojazdu w/g następującego 
wzoru: 

Data 

Cel jazdy ŁY 
Godz. wyjazd. 5 
Godz. powr. =. 
Stan licz. 6 ŁR 
Zużyc. paliw i oleju . 


j 


Na okładce książki znajduje sie tytuł „książka eksplo- 
atacyjna pojazdu“. Marka pojazdu...... pojemn. silnika 
«4 LAr rejesi anir e NE imira I Niramy ere 
i pieczęć sekcji. Strony książki winny być ponumerowane. 
Po kół miesiąca naieży podsumować rubryki. 
Wszystkie kontrole kierownictwa sekcji winny być uwi- 
docznione. 

Pkt. 71. Użytkownik zobowiązuje się do całkowitego 
podporządkowanie się organom kontroli sekcji koła, 
ktore mają prawo działać w myśl osobnej instrukcji 
i udzielać im wyjaśnień każdego rodzaju poprzez Komi- 
sję Sportową PZM. 


Sekretarz Przewodniczący Okr 


Deszkiewicz Zdzisław Inż Krasiński Włodzimierz 


PIŁKA NOŻNA 


s ROMUNIRATDT 
Komisji Sportowej ligi międzywojewódzkiej 
Obsada sędziowska zawodów mistrzowskich 
27 Ji] 1555 r. 


Sparta Lublin — Unia Zamość — Puchalski (Jarosław), 
Pęcak, Podróżek (Rzeszów) 

Stał Rzeszów — Sparta Jarosław — Wilgusiak i sędzio- 
wie liniowi z Lublina 


Budowlani Przemyśl — Górnik Glinik -- Morawelz, 
Strzelecki, Tychanicz (Rzeszów) 

Stal Mielec — Włókniarz Krosno — Michalewski i se- 
dziowię liniowi z Lublina 
"Star Stalowa Wola — Kolejarz Przemyśl — Porada, 


Kozioł,. Dobosz (Rzeszów) 
Gwardia Chełm — Gwardia Rzeszów -- Wojtyna, Ja- 
ciów, Koński (Przemyśl) 


3 IV 1955 r. 


ı Gwardia Rzeszów — Sparta Lublin — Syrek, Fąiara, 
Mosoń (Krosno) 

Kolejarz Przerayśl — Gwardia Chełm — Kowalski, Po- 
dróżek, Bereś A. (Rzeszów) 

Włókniarz Krosno -— Stal Stalowa Wola — Strzelecki, 
Sudo, Tychanicz (Rzeszów) 
- Górnik Glinik — Stal Mielec — Sankowski i sędziowie 
liniowi z Lublina 
"Sparta Jarosław — Budowlani Przemyśl — Rączkowski 
i sędziowie liniowi z Lublina 

Unia Zamość — Stal Rzeszów — Wojtyna, Głowacz, Mu- 
larz (Przemyśl) 


Sędzia Główny zawodów wymieniony jest na I-szym 
miejscu. 
Inspektor Sekcji Przewodniczący Komisji Sportowej 


Fodróżek Wiktor Mgr. Zawadzki Stanisław 


REGULAMIN 
rozgrywek o mistrzostwo kl. A i B wojew. rzeszowskiego 
w piłce nożnej na rok 1955 
z Rozgrywki klasy A 


1. Celem stworzenia jak. najlepszych warunków do prá- 
cy szkolenicwej, a w konsekwencji do podniesienia pozic- 
mu gry w piłkę nożną, umożliwienia zawodnikom zdcby- 
cia jek największej ilcści kles sportcwych, podniesienia 


dyscypliny sportewej i postawy mcralnej wśród zawod- 
ników craz wyłonienia drużyny do ligi międzywcjewódz- 
kiej ustala się na rok 1955 jedną grupę rozgrywkową w 
klasie A. 


2. W rozgrywkach kl. A bierze udział 18 drużyn pil- 
karskich. a mianowicie: 


1. Budowlani Rzeszów 10. Sparta Łańcut 

2. Górnik Krosno 11. Sparta Jasło 

3. Górnik Sanok 12. Sparta Nisko 

4. Gwardia Przemyśl 3. Sparta Przeworsk 
5. Kolejarz Jarosław 14. Sparta Rzeszów 
6. Kolejarz Rozwadów 15. Sparta Sedziszow 
7. LZS Zaczernie 16. Stal Dęba 

8. LZS Żurawica 17. Stał Sanok 

9. Sparta Dębica 16. Unia Krosno 


3. Rozgrywki kl. A prowadzi SPN WRKF.. Sędziów do 
prowadzenia zawodów wyznacza Kolegium Sędziów SPN 
WKKF na koszt organizatorów. 


4. Zawody będą rozgrywane zgodnie z niniejszym re- 
gulaminem i wedle urzędowych przepisów gry w piłkę 
ncżną. Sprawy nie objęte niniejszym regulaminem nor- 
muje regulemin sportowy zawodów piłki nożnej wydany 
przez Biblictekę Instrukcji i Regulaminów Sportowych 
GKKF w roku 1951. Odnośnie przewinień zawodników 
i działaczy stosowane» będą .przepisy dyscyplinarne“ za- 
warte w zarządzeniu Ni 181 Przewodniczącego GRRF z 
dnia 21 XII 1954 r. pcdane w Biuletynie Sportowym 
WKKF Rzeszów z dnia 27 I 1955 r. Wydanie specjalne. 

Zewodnik usunięty z boiska przez sędziego jest auto- 
matycznie zawieszony do czasu wydania decyzji przez 
Komisję Sportową. ć 


5. W rczgrywkach mistrzowskich mogą brać udział za- 
wodnicy zgłcszeni i pctwierdzeni przez SPN WKKF do 
dnie 15 III 1955 r. dla danego koła. Dalsze zgłoszenia do 
mistrzostw po tym terminie nie będą rozpatrywane. 


6. Każdy zawcdnik biorący udział w rczgrywkach mu- 
si posiadeć cdznakę SPO (BSPO), poddeć się dwa razy 
*do roku badaniu lekarskiemu, co będzie stwierdzone w 
karcie zdrowia. Pierwsze badanie przeprowadza się przed 
rozpcczęciem rozgrywek. 

Sędzia główny ma, cbowiązek nie dcpuścić do udziału 
w zawodach zawodnika, który w ciągu ostatnich 6 mie- 
sięcy nie był uznany przez Pcradnię Sportowc-Lekarską, 
za zdolnegc do gry w piłkę neżną. 

Kartę zdrowia winien zawodnik mieć przy sobie i oka- 
zać na żądanie kcmpetentnych władz piłkarskich. Nadtc 
każdy zawcdnik musi posiadać przy scbie dowód osobisty. 
wyględnie legitymację służbową. związków zawodcwych. 
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bądź legitymację szkolną cełem możności stwierdzenia 
jego tożsamości. Zawodnicy nie posiadający przy sobie 
dowodów tożsamości wzgl. kart zdrowia nie będą dopusz- 
czeni do rozgrywek. 
Zawodnicy uczęszczający: do szkół muszą posiadać do- 
datnie stopnie z nauki i zachowania. 
7. Za wstawienie do zawodów o mistrzostwo zawodnika: 
a) zawieszonego na wskutek nieposiadania SPO (BSPO) 
b) nie potwierdzonego przez Komisję Sportową SPN 
WKKF, 
c) zawieszonego za niepoddanie się okresowemu bada- 
niu lekarskiemu, 
d) zawieszonego przez Komisję Sportową za ujemne no- 
ty w nauce, wzgl. zachowaniu 
zostaną zawody zweryfikowene jako przegrane przez da- 
ną drużynę welkowerem. 


8. Zawodnicy odbywejący czynną służbę wojskową w 
jedncstkach liniowych nie mogą brać udziału w rozgryw- 
kach mistrzowskich w piłce nożnej w zrzeszeniach związ- 
kowych i ZS Gwardia, mimo zezwolenia dowódcy jed- 
nostki wojskowej. 


Zawodnicy odbywający czynną służbę wojskową w jed- 
nostkach WOP i KBW mimo brania udziału w rozgryw- 
kach mistrzowskich w barwach różnych kół sportowych 
w bieżącym sezonie. mogą po wcieleniu do służby wojsko- 
wej nieliniowej tj}. WOP i KBW brać udział w mistrzes- 
twech w barwach ZS Gwardia. 

Zewodnicy, którzy zostaną zwolnieni ze służby wojsko- 
wej tak liniowej jak i nieliniowej nie mogą brać udziału 
w rczgrywkach mistrzowskich w zrzeszeniach sportowych 
i ZS Gwardia. chyba, że powrócili do swych jednostek 
sportowych, w których występowali przed wcieleniem du 
służby wejskowej. 


9. Wszyscy zawodnicy muszą być oznaczeni numerami. 
zaś kapitanowie cbu drużyn winni nadto posiadać na re- 
kawie kcicrową cpaskę z literą K. 


10. Każde kcło sportowe mające swą pierwszą drużynę 
w kl. A musi posiadać jedną drużynę w: klasie rezerw 
crez jedną drużynę juniorów. Drużyny młodsze tj. I B 
i juniorzy muszą breć udział w rozgrywkach. W wypad- 
ku gdy chcciaż jedna z tych drużyn odda więcej jak dwa 
spotkania mistrzowskie walkowerem, czy to z powodu 
niestawiennictwa na zawody, czy też wystawienia do dru- 
żyny juniorów zawcdników starszych roczników, za co w 
myśl przepisów przyznany będzie walkower drużynie 
przeciwnej, pierwsza drużyna spadnie w roku następnym 
do klasy niższej. W razie niestawienia się drużyny pierw- 
szej do rozegrania dwu spotkań. za co przyznany zosta- 
nie drużynie przeciwnej walkower, drużyna zawiniająca 
zostanie automatycznie skreślona z dalszych rozgrywek 
a w przyszłym reku zostanie zaliczona do kląsy niższej. 
Wyniki uzyskane z tą drużyną w wypadku skreślenia w 
I-szej rundzie zostaną unieważnione, w wypadku skreś- 
lenia w drugiej rundzie pozestali przeciwnicy otrzymują 
welkower. Na miejsce skreślenej drużyny nie awansuje 
żadna drużyne. Niezależnie cd powyższego take drużyna 
obowiązena będzie do wypłecenia odszkcdcwania druży- 
ny przeciwnej. 


11. Rozgrywki zosieną przeprowadzene w dwu rundach 
wg. terminerza ustalcnegc przez Komisję Sportcwą. Dru- 
żyny rczgrywają zawcdy raz u siebie, drugi rez u prze- 
ciwnike. O ile ineczej nie postenowiono, drużyny przy- 
jeżdżeją dc siebie na własny koszt. Zawody mcgą być 
rozgrywene tylko na boiskach zweryfikcwanych i uzna- 
nych przez Komisję Spcrtecwą SPN za odpcwiednie do 
gier c mistrzostwo. 


12. Gospodarze zawcdów mają obowiązek zawiadomic 
przeciwnika craz Kolegium Sędziów na 5 dni przed tev- 
minem zawcdów o miejscu i godzinie spotkania iistem 
poleccnym. Ponadto gespcderze zawcdów, dla celów po- 
rządkowych wyzneczą cdpow:ednią ilość młodzików de 
podawania piłek w czesie trwania zawodów. 


13. W razie nie odbycia się zawodów w terminie wy- 
znaczonym z przyczyn niezależnych od obu drużyn, dru- 
żyny musza zwrócić się w ciągu trzech dni do Komisji 
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Sportowej SFN WKKF z prośbą o wyznaczenie nowego 
terminu. Koszty związane z niedoszłym do skutku spot- 
kaniem ponoszą obie streny po połowie. 


14. Nazwiska i imioma zawodników winny być w spra 
wozdaniach sędziowskich wypisywane czytelnie z poda- 
nien: klasy zawodnika celem ułatwienia pracy Komisji 
Sportowej i Klasyfikacyjnej. 


15. Niebrzybycie na zawody wyznaczonego sędziego 
nie może być przyczyną nieodbycia się zawodów. W ia- 
kin wypadku kapitanowie drużyn uzgadniają osobę sę- 
dziego zgodnie z obowiązującymi w tym kierunku prze- 
pisami. 


15, Protesty odnośnie przebiegu zawodów mogą być 
wnoszońe w przeciągu trzech dni do Komisji Sportowej 
SPN WKKF od daty rozegrania zawodów za pośrednic- 
twem Rady Wojewódzkiej (Okręgowej) danego zrzesze- 
nia 

Niezachowanie tych warunków spowoduje pozosta- 
wienie protestu bez rozpalrzenia. Wszelkie koszty zwią 
zane z postępowaniem i dochodzeniami ponosi strona 
proiestująca 


17. Gospcedarze zawodów odpowiedzialni są za bez- 
względne utrzymanie porządku na terenie obiektu spor 
toweso przed, w czasie i po zawodach. 

Za wykroczenia przeciwko osobie sędziego lub druzy- 
nie gości borsko zostanie zamknięte dla rozgrywek da- 
nego koła. 


18. Gospodarze zawodów odpowiedzialni są za posia- 
danie apteczki oraz innych środków umożliwiających 
udzielenie doraźnej pomccy w razie nieszczęśliwego wy- 
padku w czasie zawodów. Nadto obowiązani są zabezpie 
czyc obecność na zawcdacł. lekarza lub sanitariusza. 


19. Za samowolne zejście drużyny z boiska przed za- 
kończeniem zawodów dana drużyna zastanie skreślona 


z terminarza rozgrywek i w roku przyszłym zostanie za- 
liczona do klasy niższej. 


20. W zawodach rozgrywanych w myśl niniejszego re- 
gulaminu dozwolona jest wymiana dwu zawodników tj. 
bramkarza i jednego zawodnika w polu, ale tylko jeden 
raz, Zawodnik opuszczający boisko nie może już wrócić 
do gry. Zawednik rezerwowy przed wejściem na boisko 
ma obowiązek uprzednio zgłosić się u sędziego liniowe- 
go. 


21. Rozgrywki prowadzcne będą systemem punklo- 
wym. Za wygrane spotkanie liczy się 2 pkt., nieroz- 
strzygnięte 1 pkt., przegrane 0 pkt. 


(e) miejscu w tabeli decyduje ilość zdobytych pun- 
NY» zaś w razie równej ilości punktów decyduje sto- 
sunek bramek. 

W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez' 
dwie drużyny znajdujące się na czele tabeli wyznaczone 
zostanie między nimi decydujące spotkanie na neutral- 
nym boisku. Spotkanie to zadecyduje o zajęciu pierw- 
szego miejsca. W wypadku, gdy trzy lub więcej drużyn 


_znajdujących się na czele tabeli uzyska równą ilość 


punktów: o pierwszyin miejscu decyduje stosunek bra- 
mek. Jeżeli jednak dwie pierwsze w tabeli drużyny be- 
dą miec rówhy stosunek puńktów i bramek, a trzecia 
drużyna przy równej ilości punktów ma gorszy stosu- 
nek bramek, io wówczas dwie pierwsze drużyny roze-- 
grają decydujące spotkanie na boisku neutralnym. 
W przypadku, gdy drużyny znajdujące się na końcu 
tabeli uzyskeją równą ilość punktów, o miejscu w is 
beli i o spadku decyduje stosunek bramek. 3 


_ 28. Drużyna, która w wyniku rozgrywek zajmie pierw 
sze miejsce w tabeli zdobywa tytuł mistrza klasy A 
na rok 1955 i wejdzie w roku przyszłym 3 ligi miedzy- 
wo jewodzkiej. 


24. Sześc drużyn, 'zamujące w ` wyniku rozgrywek 
ostatnie miejsca w tabeli, spada z klasy A do klasy B, 
a na ich miejsce wchodzi trzy drużyny tj. mistrzowie 
grup klasy B. 
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25. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 
15 marca 1955 r. 


26. Poza "ozgrywkami mistrzowskimi klasy A SPN 
WKKF prowadzić bedzie rozgrywki rezerw ligi między- 
wojewódzkiej, jako drużyny klasy A w osobnej grupie. 


21. Grupę rezerw stanowią następujące drużyny: 
. Budowlani Przemyśl 6. Stal Mielec 

. Górnik Glinik 7. Stal Rzeszów 

. Gwardia Rzeszów 8. Stal Stalowa Wola 
. Kolejarz Przemyśl 9. Włókniarz Krosno 
. Sparta Jarosław 


OI A W N U 


28. Zawody drużyn rezerwowych rozgrywane będą, 
jako przeam:ecze zawodów drużyn pierwszych. 


29. Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują w roz 
grywkach rezerw ligi międzywojewódzkiej za wyjąt- 
kiem S$ 1, 2, 10, 23, j 24 


Rozgrywki klasy B 


30. W rozgrywkach o mistrzostwo klasy B tworzy się 
3 grupy rozgrywkowe, które prowadzić będą SPN 
PKKFE Krosno, Mielcc i Przemyśl. Do grupy prowadzo- 
nej przez SPN PKKF Krosno zalicza się: 


. LZS Miejsce Piastowe 
LZS Ropica Dolna 


11. Unia Krajowice 


1. Górnik Jasło 1. LZS Zagórz 

2. KS Jedlicze 8. LZS Zarszyn 
3. KS Potok 9. Sparta Lesko 
4. Kolejarz Stróże 10. Start Rymanów 
5 

6. 


Do grupy prowadzonej przez SPN PKKF Mielec: 


1. LZS Brzeźnica 6. Sparta Mielec 

2. LZS Cyranka 7. Sparta Rudnik 

3. LZS Ulanów 8. Sparta Tarnobrzeg 
4 LZS Trzebownisko 9. Stal Dębica 

5. Sparta Kolbuszowa 10. Stal Gorzyce 


Do grupy prowadzonej przez SPN PKKF Przemyśl 
zalicza się: 


1. LZS Przedm. Dolno- 6. Sparta Lubaczów 
leżajskie i. Sparta Przemyśl 

2. LZS Przybyszówka 8. Start Rzeszów 

3 LZS Radymno 9. Unia Leżajsk 

4. LZS Sonina 10. Unia Sarzyna 

5. Kolejarz Rzeszów 11. Włókniarz Rakszawa 


31. Koła Sportowe mające swą pierwszą drużynę w kla 
sie R muszę posiadać jedną drużynę juniorów, biorącą 
udział w rozgrywkach. 


32. Mistrzowie grup klasy B wchodzą automatycznie 
w roku przyszłym do klasy A, natomiast po dwie ostat- 
nie drużyny w tabeli spadają do klasy C, Awans do 
klasy E podany zostanie w regulaminie rozgrywek kła- 
sy C. 


33. Przepisy regulaniinu niniejszego obowiązują w roz 
grywkach kl. B za wyjątkiem $$ 1, 2, 3, 23, 24, 26, 27, 28. 


34. SPN WXKF prowadzić będzie zawody mistrzow- 
skie rezerw klasy A jako drużyny B-klasowe, które 
rozgrywać będą zawody, jako przedmecze drużyn pierw- 
szych. Do tych zawodów stosuje się przepisy niniejsze- 
go regulanunu, podobnie jak i do zawodów rozegrywa- 
nych przez rezerwy ligi między wojewódzkiej. 


Postanowienia ogólne 


35. Regulamin nimejszy wymaga zatwierdzenia SPN 
GKRKF. 

36. Wszelkie odchylenia, lub przepisy niezgodne z po- 
stanowienianii niniejszego regulaminu nie mają mocy 
obowiązującej. 

37. O wszelkich sprawach związanych z rozgrywkami 
nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje wyłącz- 
nie Prezydium Sekcji Piłki Nożnej WKKRF. 


Inspektor Sekcji 
Podróżek Wiktor 


Przewodniczący SPN 
Stelmach Henryk 
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KOMUNIKAT 
Sekcji Piłki Nożnej WRRFE 
Sprawy Komisji Sportowej 
Potwierdzenie zawodników 


iXomisja Sportowa SPN WKKF w Rzeszowie zatwier- 
dziła w dniu 9 III 1955 r. niżej wymienionych zawodników 
dla poszczególnych kół sportowych: 


Włókniarz Krosno 


1. Szmidt Józef Ostatia Stanisław 
2. Pelczar Józef 5. Szurlej Anatol 
3. Skok Eugeniusz 


kr 


Kolejarz Jarosław 
1. Kumor Zbigniew 2. Bieniarz Julian 


Kołejarz Rozwadów 
1. Krupa Adam 


Stal Stalowa Wola 


1. Bełczowski Jerzy 4. Marek Jan 
2. Wolak Emil 5. Mizera Tadeusz 
3. Kowalik Eugeniusz 6. Zieliński Włodzimierz 
Górnik Krosno 
1. Arnbicki Jan 
uwardia Rzeszów 
1. Baraniecki Wawrzyniec 6. Olszówka Józef 
2. Furmanek Józef 1. Seneczko Bogusław 
3. Jucha Mieczysław 8. Sznajder Lesław 
4. Król Alfred 9. Walosek Zbigniew 
5. Kurc Henryk 


Unia Krosno 
1. Rychlicki Władysław 3. Klatka Zbigniew 
2. Zajdeł Stanisław 


Stal Rzeszów 

1. Pustelniak Kazimierz 
2. Jezierski Józef 

3. Kmiotek Adam 


. Ożóg Mieczysław 
. Zieliński Jan 


GI R 


Sparta Jarosław 
1. Szczurek Władysław 


Sparta Rzeszów 
1. Świerk Zygmunt 


kolejarz Przemyśl i 
1. Świstek Jerzy 3. Hawrylewicz Ludwik. 
2. Rosiński Stanisław 


Górnik Sanok 


1. Dziuban Stanisław 3. Krawecki Jan 
2. Pener Władysław 


Sparta Jasło 


1. Klęta Józef 4. Mazur Józet 
2. Skuba Jan 5. Pokotyło Edward 
3. Dziedzic Wacław 6. Kołeczek Stanisław 
Stal Mielec 
1. Olszewski Ryszard 17. Koba Stanisław 
2. Noworyta Mieczysław 18. Lenart Wiesław 
3. Juraszczyk Hebert 19. Lewandowski Włodz. 
4. Borszczewski Wład. 20. Lupa Aleksander 
5. Cypryś Edward 21. Lupa Tadeusz 
6. Czudak Stanisław 22. Mach Wiktor 
7. Dymek Aleksander 23. Magda Tadeusz 
8. Działowski Jerzy 24. Mojak Władysław 
9. Flaum Janusz 25. Mysauch Marian 
10. Gacek Franciszek 26. Pogoda. Michał 
" 11. Gabek Roman 27. Przydatek Lech 
12. Katwa Wiesław 28. Sazonow Aleksander 
13. Komuda Stanisław 29. Sudoł Józef 
14. Kordyś Henryk 30. Szał Władysław 
15. Kłapa Józef 31. Szyfner Jerzy 


16. Korpanty Bogusław 
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TERMINARZ 


rozgrywek mistrzowskich klasy A na rok 1855 


I runda, 

20 II 
Górnik Krosno — Sparta Łańcut 
Sparta Nisko — Sparta Rzeszów 


Stal Sanok — Stal Dęba 
Sparta Sędziszów — LZS Zaczernie 
Sparta Jasło — Sparta Przeworsk 


Kolejarz Rozwadów — Sparta Dębica 

LZS Żurawica — Gwardia Przemyśl 

Budowlani Rzeszów — Górnik Sanok 

Kolejarz Jarosław — Unia Krosno 
27 MII 


Sparta Nisko — Sparta Łańcut 

Stal Sanok — Górnik Krosno 

Sparta Sędziszów — Sparta Rzeszów 
Sparta Jasło — Stal Dęba 

Kolejarz Rozwadów — LZS Zaczernie 
LZS Żurawica — Sparta Przeworsk 
Budowlani Rzeszów — Sparta Dębica 
Kolejarz Jarosław — Gwardia Przemyśl 
Unia Krosno — Górnik Sanok 


3 IV 
Sparta Łańcut — Unia Krosno 
Górnik Sanok — Kolejarz Jarosław 
Gwardia Przemyśl — Budowlani Rzeszów 
Sparta Dębica — LZS Żurawica 
Sparta Przeworsk — Kolejarz Rozwadów 
LZS Zaczernie — Sparta Jasło 
Stal Deba — Sparta Sędziszów 
Sparta Rzeszów — Stal Sanok 
Górnik Krosno — Sparta Nisko 


17 IV 
Stał Sanok -— Sparta Łańcut 
Sparta Sędziszów — Sparta Nisko 


Sparta Jasło — Górnik Krosno 
Kolejarz Rozwadów — Sparta Rzeszów 
LZS Żurawica — Stal Dęba 
Budowlani Rzeszów — LZS Zaczernie 
Kolejarz Jarosław — Sparta Przeworsk 
Unia Krosno — Sparta Dębica 
«Górnik Sanok — Gwardia Przemyśl 

24 IV 
Sparta Łańcut — Górnik Sanok 
Gwardia Przemyśl — Unia Krosno 
Sparta Dębica — Kolejarz Jarosław 
Sparta Przeworsk — Budowłani Rzeszów 
LZS Zaczernie — LZS Żurawica 
Stal Dęba — Kolejarz Rozwadów 
Sparta Rzeszów — Sparta Jasło 
Górnik Krosno — Sparta Sędziszów 
Sparta Nisko — Stal Sanok 

8V 


Sparta Sędziszów — Sparta Łańcut 
Sparta Jasło — Stal Sanok 

Kolejarz Rozwadów — Sparta Nisko 
LZS Żurawica — Górnik Krosno 
Budowlani Rzeszów — Sparta Rzeszów 
Kolejarz Jarosław —- Stal Dęba 

Unia Krosno — LZS Zaczernie 


Górnik Sanok — Sparta Przeworsk 
Gwardia Przemyśl — Sparta Dębica 
15 V 
Sparta Łańcut — Gwardia Przemyśl 
Sparta Dębica — Górnik Sanok 
Sparta Przeworsk — Unia Krosno 
LZS Zaczerni — Kolejarz Jarosław 


Stal Dęba — Budowlani Rzeszów 
Sparta Rzeszów — LZS Żurawica 
Górnik Krosno — Kolejarz Rozwadów 
Sparta Nisko — Sparta Jasło 

Stal Sanok — Sparta Sędziszów 
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` 22 y 
Sparta Jasło — Sparta Łańcut 
Kolejarz Rozwadów — Sparta Sędziszów 
LZS Żurawica — Stal Sanok 
Budowlani Rzeszów — Sparta Nisko 
Kolejarz Jarosław — Górnik Krosno 
Unia Krosno — Sparta Rzeszów 
Górnik Sanok — Stal Dęba 
Gwardia Przemyśl — LZS Zaczernie 
Sparta Dębica — Sparta Przeworsk 

29 V 


Sparta Łańcut — Sparta Dębica 

Sparta Przeworsk — Gwardia Przemyśl 
LZS Zaczernie — Górnik Sanok 

Stal Dęba — Unia Krosno 

Sparta Rzeszów — Kolejarz Jarosław 
Górnik Krosno — Budowlani Rzeszów 
Sparta Nisko — LZS Żurawica 

Stal Sanok — Kolejarz Rozwadów 
Sparta Sędziszów — Sparta Jasło 


5 VI 
Kolejarz Rozwadów — Sparta Łańcut 
LZS Żurawica — Sparta Jasło 
Budowlani Rzeszów — Sparta Sędziszów 
Kolejarz Jarosław — Stal Sanok 
Unia Krosno — Sparta Nisko 


Górnik Sanok — Górnik Krosno 
Gwardia Przemyśl — Sparta Rzeszów 
Sparta Debica -— Stal Dęba 


Sparta Przeworsk — LZS Zaczernie 
12 VI 
Sparta Lańcut — Sparta Przeworsk 


LZS Zaczernie — Sparta Dębica 
Stał Dęba — Gwardia Przemyśl 


Sparta Rzeszów — Górnik Sanok 

Górnik Krosno — Unia Krosno 

Sparta Nisko — Kolejarz Jarosław 

Stal Sanok — Budowlani Rzeszów 

Sparta Sędziszów — LZS Żurawica 

Sparta Jasło — Kolejarz Rozwadów 
19 VI 


Sparta Łańcut — LZS Zaczernie 

Stal Dęba — Sparta Przeworsk 

Sparta Rzeszów — Sparta Dębica 
Górnik Krosno — Gwardia Przemyśl 
Sparta Nisko — Górnik Sanok 

Stal Sanok — Unia Krosno 

Sparta Sędziszów — Kolejarz Jarosław 
Sparta Jasło — Budowlani Rzeszów 
Kolejarz Rozwadów — LZS Żurawica 


26 VI 
LZS Żurawica — Sparta Łancul 
Budowlani Rzeszów — Kolejarz Rozwadów 
Kolejarz Jarosław — Sparta Jasło 
Unia Krosno — Sparta Sędiszów 
Górnik Sanok — Stal Sanok 
Gwardia Przemyśl —- Sparta Nisko 
Sparta Dębica — Górnik Krosno 


Sparta Przeworsk — Sparta Rzeszów 
LZS Zaczernie — Stal Dęba ' 

3 VI 
Sparta Łańcut — Stał Dęba 
Sparia Rzeszów — LZS Zaczernie 
Górnik Krosno — Sparta Przeworsk 


Sparta Nisko — Sparta Dębica 

Stal Sanok — Gwardia Przemyśl 

Sparta Sędziszów — Górnik Sanok 

Sparta Jasio — Unia Krosne 

Kolejarz Rozwadów — Kolejarz Jarosław 
LZS Żurawica — Budowlani Rzeszów 


10 VH 
Budowlani Rzeszów — Sparte Łańcut 
Kolejarz Jarostaw — LZS Żurawica 
Unia Krosno — Kolejarz Rozwadów 
Górnik Sanok — Sparta Jasło 
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Gwardia Przemyśl — Sparta Sędziszów 
Sparta Dębica — Stał Sanok 

Sparta Przeworsk — Sparta Nisko 
LZS Zaczernie — Górnik Krosno 

Stal Dęba — Sparta Rzesz ów 


14 VII 
Sparta Łańcut — Sparta Rzeszów 
Górnik Krosno — Stal Dęba 
Sparta Nisko — LZS Zaczernie 
Stal Sanok — Sparta Przeworsk 
Sparta Sędziszów — Sparta Dębica 
Sparta Jasło — Gwardia Przemyśl 
Molejarz Rozwadów — Górnik Sanok 
LZS Żurawica — Unia Krosno 


Budowlani Rzeszów — Kolejarz Jarosław 
24 VII 
Kolejarz Jarosław — Sparta Łancul 


Unia Krosno — Budowlani Rzeszów 
Górnik Sanok — LZS Żurawica 
Gwardia Przemyśl — Kolejarz Rozwadów 
Sparta Dębica — Sparta Jasło 

Sparta Przeworsk — Sparta Sędziszów 
LZS Zaczernie — Stal Sanok 

Stal Dęba — Sparta Nisko 

Sparta Rzeszów — Górnik Krosno 


Inspektor Sekcji 
Pedróżek Wiktor 


Przewodniczący SPN 
Stelmach Henryk 


REGULAMIN 
rozgrywek piłkarskich o Puchar Polski na rok 1955/56 
Zasady ogólne 


1. Rozgrywki piłkarskie o Puchar Polski są mascwą 
imprezą mającą na celu propagandę, kulturę fizyczną 
oraz upowszechnienie sportu piłki nożnej wśród najszer- 
szych rzesz młodzieży oraz pracujących mas miast i wsi. 


2. Rozgrywki o Puchar Polski są przeprowadzane od 
szczebla gromadzkiego do centralnego w następujący 
sposób: 

a) na szczeblu gromadzkim (dzielnic, miejskich), w któ- 
rym biorą udział w rozgrywkach wszystkie zgłoszone 
zespoły z wyjątkiem pierwszych drużyn klasy A, lig 
międzywojewódzkich i wojewódzkich, rezerw drużyn 

I ligi oraz drużyn I i II ligi. 

Na szczeblu powiatowym (miejskim) o Puchar powiatu 
(miasta), w którym biorą udział zwycięzcy szczebla 
gromadzkiego (dzielnic, miejskich) oraz pierwsze dru- 
żyny klasy A. 

Na szczeblu wojewódzkim © puchar województwa, 
w. którym biorą udział zwycięzcy pucharów powiatów 
(miast), drużyny lig wojewódzkich i międzywojewódz- 
kich oraz rezerwy I ligi. 

Na szczeblu centralnym, w którym biorą udział zdo- 
bywcy pucharów województw, m. St. Warszawa i m. 
Łodzi oraz drużyny I i II ligi w łącznej liczbie 45 (19 
plus 12 plus 14) drużyn. 

Ustawienie zespołów następuje w drodze losowania, 
z tym, że w I-szym rzucie 19 zespołów przechodzi do 
następnego rzutu bez gry. W drugim rzucie biorą 
udział zwycięzcy z rzutu I-go oraz drużyny, które prze- 
szły bez gry, ustalonym z góry harmonogramem roz- 
grywek. 

3. Całością rozgrywek o Puchar Polski kieruje Sekcja 
Piłki Nożnej GKKF. która również przeprowadza roz- 
grywki na szczeblu centralnym. 

Organizacja rozgrywek na szczeblu wojewódzkim. po- 
wiatowym i gromadzkim, należy do Sekcji Piłki Nożnej 
WKKF, która przy współudziale Sekcji Piłki Nożnej 
M/P/KKF oraz terenowych jednostek zrzeszeń sporto- 
wych i organizacji, przeprowadza rozgrywki danego 
szczebla. 

4. W rozgrywkach o Puchar Polski biorą udział dru- 
żyny kół i oddziałów zrzeszeń sportowych, Ludowych 
Zespołów Sportowych, ZMP, szkolnych kół, organów 
Bezpieczeństwa Publicznego itd., bez żadnych ograniczeń 
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ich ilości, a różniących się jedynie nazwą i numeracją. 


Rozgrywki ma szczeblu wojewódzkim, powiatowym. 
gromadzikim 


Zgłoszenia 
5. Zgłoszenia drużyn do rozgrywek o Puchar powiatu 
dokonuje się na piśmie do właściwych terenowo M i 
PKKF — sekcji piłki nożnej podając: 
a) nazwę i adres drużyny zgłaszejącej się oraz adres bo- 
iska, 
V) listę imienną zawodników, stanowiącą podstawę do we 
ryfikacji zawcdów. 


Rozgrywki 


6. Rozgrywki prowadzone są systemem pucharowym 
(przegrywająca drużyna odpada od dalszych rozgrywek), 
wg. przepisów gry w piłkę nożną z uwzględnieniem zmian 
wynikających z nieniejszego regulaminu. 

Rozgrywki mają być przeprowadzone oddzielnie dla 
gromad wiejskich i miejskich i zwycięzcy rozgrywek 
szczebla gromadzkiego biorą udział w rozgrywkach o Pu- 
char powiatu, a w dalszej kolejności zwycięzcy pucharu 
powiatów biorą udział w rozgrywkach o puchar woje- 
wództwa. 


7. Zawody trwają zasadniczo 90 minut. W przypadku 
wyniku nierozstrzygniętego, następuje po 5-minutowej 
przerwie. dodatkowy okres czasu gry — trwający 30 mi- 
nut bez przerwy, ze zmianą boiska po upływie 15 minut. 

Zdebycie w tym ckresie czasu bramki przez jedną z 
drużyn jest zakończeniem zawcdów. 

W przypadku nie zdobycia bramki przez jedną z drużyn 
w dodatkowym okresie czasu 30 minut, następuje ponowne 
losowanie boiska i dalsza gra do czasu zdobycia bramki 
przez jedną z drużyn, z tym jednak, że łączny okres eza- 
su gry całych zawodów, nie może przekroczyć w żadnym 
wypadku 150 minut. W przypadku wyniku nierozstrzyg- 
niętego po upływie powyższego czasu (150 minut) o przej- 
ściu do dalszych rozgrywek decyduje losowanie, które 
dokonane zostanie na boisku przez sędziego głównego za- 
wodów w obecności kapitanów obu drużyn. (Przepis o lo- 
sowaniu spotkania remisowego dotyczy rozgrywek na 
szczeblu gromadzkim, powiatowym 4% wojewódzkim), z 
wyjątkiem finałowych spotkań o puchar powiatu i pu- 
char województwa, bo w tych przypadkach drużyny roz- 
grywają nowe spotkanie). 


Zawodnicy 


8. Zawodnik może brać udział w rogrywkach o Puchar 
Polski tylko w jednej organizacji (kole, oddziale, zrze- 
szeniu). Nie dotyczy to zawodników, którzy zmienili bar- 
wy zrzeszenia na podstawie obowiązujących przepisów. 
Na szczeblu gromadzkim i powiatowym, zawodnicy mo- 
gą brać udział w dowolnej drużynie danego koła lub od- 
działu. 

9. W rozgrywkach na szczeblu gromadzkim i powiato- 
wym dozwolona jest w czasie gry, dowolna wymiana za- 
wodników, bez żadnych ograniczeń. Na szczeblu woje- 


wódzkim — wymiana 3-ch zawodników (bramkarza re- 
zerwowego i 2-ch zawodników w polu). 
Boiska 


10. W zawodach na szczeblu: gromadzkim, powiatowym 
dopuszczalne jest (z wyjątkiem finałowego spotkania o 
Puchar powiatu) rozgrywanie zawodów na boiskach i 
placach nie przepisowych, z tym jednak, że boisko nie 
może być mniejsze od rozmiarów 45X60 m. Konstrukcja 
bramek może być również nieprzepisowa, byleby odpo- 
wiadał wymiarom (wysokość 244 cm odległość od słup- 
ków 732 cm). 

Boisko może być oznaczone przy pomocy chorągiewelk 
ustawionych na każdym rogu boiska, 


Ekwipunek 

11. Piłkę, nadającą się do gry, obowiązany jest dostar- 
czyć gospodarz zawodów. p 

12. Na szczeblu gromadzkim zezwala, się na grę w do- 
wolnych kostiumach i w dowolnym obuwiu. 
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Sędziowanie 

13. Zawedami kierują sędziowie wyznaczeni przez dane 
sekcje piłki nożnej KKF. W razie niestawienia się sę- 
dziego wyznaczonego lub w razie nie wyznaczenia sę- 
dziego — kapitan drużyny gospodarzy, na 5 minut przed 
godziną wyznaczoną na rozpoczęcie zawodów, zawiada- 
mia kapitana drużyny gości o niestawieniu się sędziego 
i wzywa do podania kandydata na sędziego, który może 
być aktywistą społecznym lub zawodnikiem. Uzgodniony 
przez obu kapitanów drużyn kandydat, prowadzi zawody, 
co stwierdza w protokole zawodów. 

W przypadku nieuzgodnienia przez kapitanów drużyn 
kandydata na sędziego zawodów — decyduje losowanie. 

Losowania nie przeprowadza się jeżeli jeden z kandy- 
datów jest sędzią rzeczywistym, a drugi albo nie jest sę- 
dzią wogóle, lub jest tylko sędzią próbnym czy kandy- 
dztem. W przypadku, kiedy obaj posiadają jednakowe 
kwalifikacje do prowadzenia zawodów decyduje losowa- 
nie. Jeżeli jedna z drużyn nie przedstawi kandydata, za- 
wcdy prowadzi kandydat przedstawiony przez drugą 
drużynę. 


Protesty 

14, Od zawodów rozegranych na szczeblu gromadzkim 
i powiatowym, mogą być składane protesty lub odwoła- 
nia cd wyników zawodów jedynie na ręce sędziego pro- 
wadzącego zawody, przy czym sędzia jest obowiązany tc 
przesłać wraz z protokołem zawodów. 

Nagrody i dyplomy 

15. Zwycięzcom w rozgrywkach o Puchar Polski na 
szczebłu gromadzkim powinny być wydane dyplomy. 
W rczgrywkach o puchar powiatu i województwa — zwy- 
cięzcy powinni otrzymać jako nagrody, przechodnie na- 
grody (puchary) — ufundowane przez Powiatowe i Wo- 
jewódzkie Rady Narodowe. W miarę możliwości należy 
zepewnić specjalne nagrody — np. dla najlepszej druży- 
ny LZS, szkcelnej, itp. 


Sprawozdawczość 


16. Protokoły sędziowskie zawodów rozgrywanych «© 
Puchar Polski mają być odsyłane do właściwych sekcji 
piłki nożnej KKF natychmiast. 

11. Sekcje Piłki Ncżnej WKKF obowiązane są do prze- 
syłania następujacych sprawozdań do SPN GKKĘ: 

a) dc dnia 25 kwietnia z ilości zgłoszonych drużyn. 

b) do dnia 15 meja z ilości rozegranych zawodów w 1 
rzucie rozgrywek na szczeblu gromadzkim wraz z iloś- 
cią zawodników biorących udział. 

c) dc dnia 15 lipca z przebiegu zawodów na szczeblu gro- 
medzkim i powiatowym, 

d) do dnia 1 listopada z przebiegu zawodów na szczebłu 
wejewódzkim o puchar województwa. 


Terminarz rozgrywek 

18. Fozpcczęcie rozgrywek na najniższym szczeblu nas- 
tepus jednolicie w całym kraju w dniu 11 kwietnia w 
sposó. urcczysty. 

Dalsze rozgrywki na szczebiu gromadzkim. powiato- 
wym. i wojewódzkim są prowadzone wg. terminarza 
ustalonego przez odpowiednie sekcje p. n. KKF w ta- 
kich terminach, aby zgłoszenie zwycięzcy pucharu wo- 
jewództwa do SPN GKEF nastąpiło w nieprzekcaczal- 
nym terminie do dnia 20 października 1955 r. 


Rozgrywki na szczeblu centralnym 

19. Zawody na szczblu centralnym o Puchar Polski 
przeprowadzane są przez Komisję Sportowa SPN GKKF 

20. Rozgrywki przeprowadzane są systemem pucha- 
rowym, tzn. przegrywająca drużyna odpada od udziału 
w dalszych rozgrywkach. 

21. Zestawienie przeciwników w rozgrywkach o Pu- 
char Polski na szczeblu centralnym następuje droga 
losowania. 

22. Rozgrywki pucharowe 
z urzędowymi przepisami gry. 

23. W przypadku zakończenia się spotkania pucharo- 
wego w przepisowym czasie gry (90 minut) wynikiem 
nierozstrzygniętym, celem wyłonienia zwycięzcy, sędzia 


odbywają się zgodnie 
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spotkania zarządza dodatkowy okres gry trwający 
30 minut, (2 x 15 minut) ze zmiana boiska. 

Jeżeli w dodatkowym okresie czasu gry wynik spotka- 
nia nie został rozstrzygnięty, sędzia zarządza dalszą do- 
grywkę bez zmiany boiska do czasu zdobycia decydują- 
cej bramki. Ten ostatni okres gry jednak nie może 
przekroczyć 30 minut. 


24. W czasie zawodów pucharowych może kazda dru- 
żyna w dowolnym czasie zmienić tylko jednego za- 
wodnika, prócz bramkarza rezerwowego. 


25. Gospodarz zawodów pucharowych jest odpowie- 
dzialny za przeprowadzenie zawodów i zachowanie po- 
rządku w czasie ich rozgrywania. 


26. Gospodarz zawodów pucharowych obowiązany jest 
na 4 dni przed wyznaczonym ich terminem, zawiado- 
mić sekcję Piłki Nożnej GKKF i drużynę przeciwnika 
o miejscu zawodów oraz o godzinie rozpoczęcia za- 
wodów. 


27. Dochód brutto ze sprzedaży biletów dzieli się 
następująco: 

55% — dla gospodarza zawodów, 45% — dla przeciwni- 
ka. Gospodarz zawodów i przeciwnik pokrywają wszyst 
kie koszty z otrzymanego podziału procentowego. 

W razie niedoboru, obie drużyny nie mogą rościć pre- 
tensji finansowych do GKKF. Drużyna przyjeżdżająca 
na zawody ma prawo delegować swego przedstawicieia 
do Komisji Organizacyjnej zawodów. 

28. Sędziów na spotkanie centralnej rundy Pucharu 
Polski wyznacza Kolegium Sędziów SPN GKKF. 


26. Odwołanie od rozegranych zawodów można skła- 
dać w ciągu 3-ch dni bezpośrednio do Sekcji Piłki No- 
żnej GKKF, Warszawa Aleja Róż 7. Wszelkie koszty 
związane z postępowaniem i dochodzeniami pokrywa 
wnoszący protest. 


30. Finałowe spotkanie o Puchar Polski zostanie roze- 
grane w Warszawie. 


Zasady końcowe 

31. W przypadku gdy na szczebłu wojewódzkim i cen- 
tralnym biorą udział dwie drużyny danego koła (klubu) 
obowiązuje zgłoszenie do organu kierującego rozgryw- 
kami danego szczebla, wykazu imiennego zawodników, 
którzy będą brać udział we wskazanej drużynie. 

Zgłoszenie takie na szczeblu centralnym winno na- 
stąpić przez zainteresowane koła w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 20 października 1955 r. 

Za drużynę pierwszą uważa się ten zespół koła, któ- 
ry bierze udział w najwyższej klasie rozgrywek mist- 
rzowskich, przy czym za zawodników tego zespołu 
uważa się tych, którzy brali udział w 3-ch ostatnich 
spotkaniach mistrzowskich w tej klasie, nie zależnie od 
koniecznej liczby pozostałych zawodników, jako rezer- 
wówych. 

W przypadku, gdy w następnych rzutach rozgrywek 
odpadnie druga drużyna, zawodnicy tj. drużyny mogą 
brać udział w zawodach drużyny pierwszej, tego same- 
go kóła (xlubu), która jeszcze nie odpadła od rozgrywek. 

Gdyby uprzednio odpadła od rozgrywek pucharowych 
I-sza drużyna, zawodnicy tej drużyny nie mogą brać 
udziału w rozgrywkach drużyny |Il-giej, z wyjątkiem 
zawodników, którzy byli zgłoszeni do I-szej drużyny, 
a nie brali udziału w rozgrywkach pucharowych na 
szczeblu centralnym. 

Za zgodność: 


Inspektor Sekcji Przewodniczący SPN 


Podróżek Wiktor Stelmach Henryk 


REGULAMIN 


współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej 


1. W dążeniu do podniesienia na wyższy poziom dyscy- 
pliny i moralności w sporcie piłkarskim. ustala się wspó- 
łzawodnictwo zespołowe o tytuł najbardziej sportowo 
grającej drużyny w każdej z klas rozgrywkowych, po- 
cząwszy od klasy B wzwyż oraz o tytuł najlepszego koła 
sportowego, mającego największe osiągnięcia na polu 
wychowania zawodników i działaczy. 
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2. We współzawodnietwie bierze się pod uwagę zacho- 
wanie całego zespołu, jak też poszczególnych zawodni- 
ków, trenerów, ezłonńków kierownictwa i publiczności, 
zarówno w znaczeniu dodatnim jak i ujemnym. 

3. Wyniki współzawodnictwa ocenia się na podstawie 
punktów dodatnich i ujemnych. Różnica tych punktów 
pozwała sklasyfikować odnośny zespół i świadczy o pracy 
wychowawczej danego koła i zrzeszenia. 

4, Podstawą do punktacji są protokoły z zawodów oraz 
inne materjały dowodowe i orzeczenia władz piłkarskich. 


5 Do punktacji przyjmuje się następujące dane: 


Lp. Wyszczególnienie punkty 


dodatnie ujemne 
1. Protokół zawodów świadczący o prawidłowym zacho- 
waniu się — 5 
2. Podkreślenie wybitnie sportowego (wzorowego) za- 
chowania się: 
a zawodnika — 
b kapitana drużyny i trenera -— 
c całej drużyny i publiczności 
d ścisłe stosowanie $ 12 Regulaminu 
rozgrywek A i E klasy — 1/2 
3. Opisanie w protokole sędziowskim 
niezależnie od wymiaru kary: 
a wyrnienienie w znaczeniu ujemnym: 


J N e 


— zawodnika —- 1 

-— kapitana — 2 

— trenera lub kierownictwa — 4 

— drużyny i publiczności — 5 
b usunięcie z boiska — 3 
c uderzenie na koisku — 10 
d wkroczenie publiczności na boisko 

lub rzucanie przedmiotów z widowni — 10 
e konieczność udzielenia ochrony 

drużynie, sedziemi — 20 
Ë fakt pobicia sędziego lub drużyny — 30 


4. Nałożenie kary niezależnie od opisu 
w protokole: 
a ostrzeżenie. napomnienia, nagany lub 
suqowej nagany — 2 
b dyskwalifikacji do 4-ch spotkań lub 
8 tyg. (2 mies.) z zawieszeniem lub 


bez zawieszenia — 4 
c dyskwalifikacja jak wyżej na okres 
1 roku — 8 
Ip. Wyszczególnienie punkty 


dodatnie ujemne 


d dyskwalifikacja jak wyżej ponad 
1 rok — 16 


e odsunięcie od pełnienia funkcji kapitana 
drużyny, trenera, członka kierowni- 


ctwa — 10 
f nagany zbiorowej drużyny lub 
publiczności — 18 
g przeniesienia zawodów na inne 
boisko (zamknięcie boiska) — 20 
5. Niestawienie się do zawodów, wzgl. 
z innych powodów powodujące walkower — 16 
6. Niesiosowanie § 12 Regulaminu rozgrywek — 1 


6. Punktacje prowadzą Sekcje Piłki Nożnej KKF, kie- 
rujące rozgrywkami poszczególnych klas, w formie ta- 
beli każdej klasy (podobnie jak tabel mistrzowskich), 
uwzględniających punkty dodatnie i ujemne, ich różnicę 
oraz zajmowane w zależności od tego miejsce w danej 
klasie (grupie rozgrywkowej). 

7. Współzawodnictwo z ramienia właściwych SPN 
KKF prowadzą komórki klasyfikacji sportowej. Posłu- 
guja się one przy tym prowadzonymi na bieżąco tabela- 
mi pomocniczymi (w układzie pionowym elementy stano- 
wiące podstawe punktacji, poziomo — nazwy drużyn). 
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8. Wyniki wspołzawodnictwa ogłaszają właściwe SPN 
KKF w oficjalnie wydawanych przez siebie komunikatach, 
co kwartał na 1 VI, 1 EX i 1 XII (ostatecznie). 


9. Tytuł najbardziej sportowo grającego zespołu w da- 
nej klasie uzyskuje drużyna, mająca łącznie największą 
iłość punktów dodatnich (po wyprowadzeniu różnicy). 

W przypadku równej ilości punktów o lepszej pozycji 
w tabeli decyduje lepsza pozycja w tabeli rozgrywek. 

10. Drużyny, które zajmują pierwsze miejsca we współ 
zawodnictwie sportowym otrzymują nagrody SPN 
WKKF. — 


Za zgodność 
Inspektor Sekcji 


Fodróżek Wiktor 


Przewodniczący SPN 


Stelmach Henryk 


KOMUNIKAT 
Sekcji Piłki Nożnej PRKF Krosno 
Sprawy organizacyjne 


Korespondencję do Sekcji Piłki Nożnej PKKF Krosno 
kierować należy na adres: Krosno — skrytka pocztowa 
Nr 54. 

Ponieważ z przyczyn technicznych instalacja aparatu 
telefonicznego w biurze PKKF Krosno ulega opóźnieniu, 
— zawiadamiamy, że w pilnych sprawach dotyczących 
zagadnień Sekcji Piłki Nożnej PKKF w Krośnie należy 
porozumiewać się telefonicznie z przewodniczącym 
Prezydium Sekcji Piłki Nożnej kol. Frydlewiczem (tele- 
fon Nr 275) względnie z przewodniczącym Komisji Spor- 
towej SPN kol. Wojnarem (telefon Nr 231). 

Rozmowy telefoniczne odbywać się mogą od godz. 
7-mej do 15-tej. 


Rozwiązanie Koła 


Rada Okręgowa Zrzeszenia Sportowego „Górnik* w 
Krośnie pismem z dnia 12 lutego 1955 r. powiadomiła 
o rozwiązaniu swego koła sportowego w Roztokach. Za- 
wodnicy tego koła otrzymali automatycznie zwolnienia. 


Sekretarz SPN Przewodniczący SPN 


Zychiewicz Adam Frydlewicz Zygmunt 


Warunki Prenumeraty Biuletynu Sportowego Wojewódzkiege 
Komitetu Kultury Fizycznej w Rzeszowie 


Redakcja Biuletynu Sportowego podaje do wiadomości, że 
zgłoszenia prenumeraty należy nadsyłać na adres: 

Biuletyn Sportowy Woj. Kom. Kultury Fizycznej w Rzeszowie 
ul. I-go Maja (Gmach WRN). 

Jednocześnie należy wpłacić należność za prenumeratę, na 


Konto Redakcji nr 9-9-4733 w PKO w Rzeszowie 
Zgłoszenia prenumeraty winny zawierać następujące dane: 


a) ilość egzemplarzy 
b) nazwę prenumeratora bez skrótów 
c) dokładny adres 
Prenumerata roczna — 80 z} — półroczna 40 zł — kwart. — 20 zł 


Cena egzemplarza — 1,60 zł 


Odbiorca: 


Gpł. poczt. uiszczcna gotówką 
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